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| Inż. KAROL ŁÓWINSKI 


profesor zwyczajny Akademii Górniczej w Krakowie, 


długoletni pracownik Przemysłu żelaznego, członek Polskiej Komisji Normalizacyjnej 


przeżywszy lat 65, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 


dnia 26 lipca 1936 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie we środę 29 b. m. o godz. 9% rano w kościele św. Anny, 
poczem nastąpi eksportacja na miejsce wiecznego spoczynku, o czem zawiadamiają stroskani 


żona, dzieci i wnuki. 


ZAKŁAD = CONCORDIA" 
a JANA WOLNEGO 


Kraków, pil. Szczepański 2. Telefen 103-341. 


